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O S S F. r V A Z10 NI 01 UNA N U 0 V A COMETA: 

m G. B. DON ATI. 


Nclla nottc del 28 Giugno p. p. scuoprii nella Costellazio- 
nc di Persco una Cometa della quale feci alcune osservazioni 
die comunicai immedialamente a diversi Astronomi, onde po- 
tcsscro subito incominciare ad osservarla. In seguito mi e pe- 
r6 giunla la noti/.iu clie quella stessa Cometa fu scoperta in- 
nanzi di mo,prima aGottinga il 22 Giugno dal D r . Klinkcrfues, 
e quindi a Parigi il 23 Giugno dal sig. Dien. 

A rnotivo della cattiva slagione,io non ho potuto fare chc 
le sole seguenti osservazioni: 
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Tempo nied. 

All. app. 

Vecl. app. 
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13 59 33 

5 2V V2,83 
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2 t c 

x 4. 

13 V9 11 

5 41 52,82 

-+-49 38 44,1 

2 » c 


La stella di confronto a e la 8103 del Calalogo di Lalan- 
de; le stelle bee sono respettivamente le stelle 1323 c 180'*- 
del Calalogo di Daily (B. A. C.). 

Quantunque le mie osservazioni sieno inolto prossime, pu¬ 
re, fino ad ora non conosocndone allre, me ne sono valso per 
raleolare una prima orbita che mi servira a rilrovare la Co¬ 
meta nel caso che la cattiva stagione coutinuasse a contrariar- 
ne. le osservazioni. 

Gli dementi da me determinati, sebbene non sieno die 
nna prima approssimazionc, fanno pern conosccrc che I’atlua- 
le Cometa non e quella del 1356. L’orbita da me caleolala ha 
invece molta rassomiglianza con quella descritta dal la Come- 
ta I del 1825. 



La Comcla ha un diametro assai pirrolo, ma prro « as¬ 
sai lucida: c siccotne passera al perielio alia metu di rpieslo 
inese, c oltre all’avvirinarsi al sole si avvicina aneora alia ter¬ 
ra, non e fuori di probability che possa vedersi a occbio nudo. 


Firenze 5 Luglio 1857. 


FINF I)FI. V. VOLIMF. 



